LINE FILTER PWB 

CNOOP 

(SHEET30) 



|CN900J I QGA7901C1-02 

SW-ACIOOV 1 PDP POWER PWB 

sw-Acioov J CNOOJ 

(SHEET32) 


|CN90E3 I OPEN 


I CN90CB I QGA2501C1-09 
POWER 


GND 

STB5V 

12V 

GND 


3. 3V 
3. 3V 


DISPLAY 
INTERFACE PWB 
CNOCB 
(SHEET22) 


ICN900K I QGA7901 C1 -02 

AU vcc 1 AUDIO PWB 

AU.GND J CN600K 

(SHEET26) 



AUDIO PWB 

CN60CA 

(SHEET26) 






PDP POWER PWB (1/2) 
LCA1 021 1 -02C (SSB-9066A) 


DISPLAY 
INTERFACE PWB H: 
CN900J lac LJ 

(SHEET31) 


SHEET33 


AC_OFFP <- 


AC_OFFM ^ 


D I FFERENCE L I ST 



SSB-9 0 6 6 A 

LlOl 

QQR1375 

-001 

R103 

QRM059J 

-R12 

H104 

QRM059J 

-R15 

R130 

X 

C114 

X 


■> 375V 


< 30V 


■> GND3 


< 5V 



TEMP_ALM 


NOTE 

BW : BUS WIRE 
*1 : MAlll-X 
*2 : 2SC2412K/QR/-X 
*3 : 2SA1037AK/QR/-X 
X : OPEN 
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